jg                                               f.  Die Gase.
Druck (p0) und eine beliebige Temperatur (T0 = 273 -f-10) bekannt
1st z.B. * =
} == 10333 kg/qm, so ist 10333      37,85
jrj, = -
.Fur trockene Luft? ist z. E. Daher
= 1,293 kg/cbm bei 0°und 760mm*
~ 1,293
Die Angabe der ,,Gaskonstanten" isfc also gleichwertig mit der Angabe dgg spez. Gewichtes fur einen bestimmten Zustand. — tlber die mecJhanisoiie Bedeufcung der Gaskonstanten vgl. Abschn. 20. — Zahlentafel uber die iConsfcanten rerschiedener Gase vgl. Abschn. 6. Weitere Erorterungen iiber S ebenda.
Es isfc wiohtig, zu bemerken, daJ3 in der ZustandsgJeichung und alien spatar daraua hervorgehenden Beziehungen der Druck p als abs. Druck und in kgfqm einzufuliren ist. — NUT wo Druck verhaltnisse vprkommen, kann onne weiteres mit einer anderen Druckeinheit, z. B. kg/qcm oder Quecksilbersaulen (abs.) ge-rechnet werdenf
Fig. 7.
Die Zustandsgleichung in der obigen Form gilt fiir 1 kg Gas? woil sie das Volumen v von 1 kg enthalt.   Ersetzt man v durch Fund (?>
ao wird
p F==
In dieser Form gilt die Zustandsgleichung fiir ein beliebiges Gasgewieht. Bemerkung und Beispiel.   Die iibliche Ausdrucksweise, der Zustand eines Gases sei durch zwei der drei Groflen Druck, Volumen und Temperater t, ist ungenau; es muB .statt Volumen heifien „ Volumen der Gewiohte-
$•stimmt ist.
